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Dział urzędowy. 
342. 
Komunikat, 
Ogłaszam w myśl $ 4 mego rozporządzenia 
z dnia 4 listopada 1926 r. (Dz. Urz. nr. 46/1926, 
poz. 619) w tłumaczeniu: 

1 Wyciąg z przepisów, obowiązujących dla 
urządzeń do wyszynku piwa pod ciśnie- 
niem. 

2. Formularze opisu urządzeń i książki re- 
wizyjnej. 

Poznań, dnia 4 lipca 1927 r. 

L. dz, 3555/27 VI. Wojewoda: Bniński, 
Wyciąg w tłumaczeniu 
z przepisów, obowiązujących dla urządzeń do 
wyszynku piwa pod ciśnieniem, 
(Zarządzenie policyjne z dnia 1 sierpnia 1912 r. oraz prze- 
pisy wykonawcze do tegoż.) 


§ 1. 
Zakres działania. 
Przepisom podlegają wszelkie urządzenia, 
służące do wyszynku piwa z beczek za opłatą, 


o ile przytem stosuje się przewody rurowe i ciś- 
nienie wyższe od otaczającego powietrza. 

O ile dla wytworzenia ciśnienia używa się 
kwasu węglowego, to do zbiornika płynnego lub 
lotnego kwasu węglowego stosują się przepisy 
z dnia 1 października 1914 r. o obrocie skroplo- 
nymi lub zgęszczonymi gazami, 

Przepisom podlegają również urządzenia w 
kasynach, jadłodajniach itp. o charakterze pry- 
watnym, o ile za piwo jest pobierana zapłata. 

Nie podlega przepisom wyszynk wprost z 
beczki bez przewodu, pod ciśnieniem otaczają- 
cego powietrza. 


$ 2. 
Podanie i pozwolenie na urucho- 
mienie. 

Przedsiębiorca, mający zamiar uruchomić 
urządzenie do wyszynku piwa pod ciśnieniem, 
albo przerobić gruntownie dawne urządzenie tj. 
zmienić środek do wytwarzania ciśnienia, układ 
przewodu lub urządzenie kontrolujące, winien 
złożyć podanie pisemne do miejscowego Urzędu 
Policyjnego, z dołączeniem opisu urządzenia, 


146 


podpisanego przez przedsiębiorcę i dostawcę 
urządzenia, (Wzór opisu załącznik 1.) 

Zezwolenię na użytkowanie urządzenia 
udziela Urząd Policyjny, jeżeli urządzenie od- 
powiada przepisom S$ 3 do 7. 

§ 3, 
Środek do wytworzenia ciśnienia, 

W nowych urządzeniach, przepisowo do wy- 
tworzenia ciśnienia winien być używany tylko 
skroplony gaz kwasowęglowy. Sprężone po- 
wietrze dopuszcza się tylko w urządzeniach 
egzystujących i wyjątkowo w miejscowo: ściach, 
gdzie zdobycie kwasu wegl. jest połączone z 
wielkiemi trudnościami, jak również do gatun- 
ków piwa, które nie znoszą działania kwasu 
węglowego, natomiast ciśnienie powietrza zno- 
szą bez szkody. 

W każdym razie czystość powietrza powinna 
być zabezpieczona: przez odpowiednio urzą- 
dzony filtr, przez ujęcie powietrza z miejsca 
oddalonego nie mniej jak 10 m od miejsc zawie- 
rających nieczystości, jak ustępy, składy nawo- 
zu, chlewy itp., przez umieszczenie otworu ssą- 
cego powietrze nie niżej jak 2,5 m nad pozio- 
mem ziemi i zabezpieczenie od dostępu wody 
deszczowej lub śnieżnej, 

Od deszczu i śniegu można uchronić otwór 
ssący, zaginając koniec przewodu pionowo w 

. dół, 

Przy stosowaniu kwasu węglowe; so między 
beczką, przeznaczoną do wyszynku i butią ze 
skroplonym kwasem węglowym, musi być włą- 
czony w celu regulowania ciśnienia: albo zbiot- 
nik przejściowy, albo zawóz redukcyjny. W ra- 
zie stosowania powietrza między beczką i pom- 
pą powietrzną. musi być zbiornik powietrzny, 
przejściowy. O ile ponpa jest zaopatrzoną w 
zbiornik powietrzny, lo może on zastąpić zbior- 
nik przejściowy, gdy posiada przepisaną pcjem. 
ność, 

Stosowanie urządzeń natryskowych (tryska- 
cza powietrznego lub piwnego) jest wzbronione. 

Napełnione butle z kwasem węglowym nie 
powinny być rzucane, powinue być ochronione 
od padania i od uderzeń i ustawione tak, aby 
były zabezpieczone od bezpośredniego działa- 
nia promieni słonecznych lub innego źródła cie- 


pła. 
$ 4. 
Przyrządy do regulowania ciś- 
nienia. i 

a) Zbiornik przejściowy gazu kwasoweglo- 
wego lub powietrza, powinien posiadać pojem- 
ność nie mniejszą jak 100 litrów, musi być za- 
opatrzony w otwór nie mniejszy od 10 cu. śred- 
nicy do czyszczenia i oglądania wnętrza, w za- 


wór bezpieczeństwa, manometr i przyrząd do 
spuszczania wody. Jeżeli pokrywa zbiornika 
jest odejmowana, to otwór nie jest wymagany. 

Rura do spuszczania wody musi wychodzić 
z najniższego miejsca zbiornika, Zbiornik kwa- 
su węgl. powinien posiadać oprócz tego dopływ 
i odpływ kwasu węglowego i nasadę okrągłą do 
założenia manometru kontrolnego o długości 
najmniej 15 mm, z gwintem gazowym zewnętrz- 
nym j, któremu odpowiada stosowna nakręt- 
ka manometru. 

Zawór bezpieczeństwa i manometr powinny 
być tak ustawione, aby nie można było je wyłą- 
czać, Obciążenie zaworu winno być tak zabez- 
pieczone, żeby przestawienie go lub zmiana 
nie były możliwe dla osób niepowołanych. Na 
zbiorniku musi być godło przypawane lub przy- 
nitowane do niego, ze wskazaniem firmy do- 
stawcy, bieżącego numeru fabrycznego i po- 
jemności w litrach, Na zbiornikach kwasu wegl, 
nity muszą być oste:xplowane. 

b) Zawór redukcyjny winien redukować 
ciśnienie tak, aby ono nigdy nie przewyższyło 
115 atm. 

‘Na zaworze tec dukcyjnym musi być umie- 
szczony czytelny napis, zawierający: firmę i 
miejsce zamieszkania dostawcy i bież. numer fa- 
bryczny. 

Zawór redukcyjny winien posiadać: zawór 
bezpieczeństwa, manometr i urzadzenie do za- 
lożenia manometru kontrolnego jak wyżej. 


$ 5. 
Przewody. 


a) Przewód kwasu węglowego lub powietrza 
może być wykonany z dowolnego materialu, je- 
dnak ta część jego, do której może dostawać się 
piwo, a mianowicie między nasadą czopową i 
uławiaczem piwa, musi być zrobiona albo z gu- 
my bez domieszki ołowiu, albo z czystej cyny 
(zawierającej na wagę nie więcej nad 1 część 
ołowiu na 100 części wagi ogólnej). 

Aby uniknąć przenikania piwa do przewo- 
du kwasu węgl. lub powietrza, musi być usta- 
wiony na przewodzie, możliwie blisko do becz- 
ki, zawór zwrotny. Dla kontroli, czy zawór 
zwrotny działa dobrze, między nim a butlą z 
kwasem węglowym, albo pompą powietrzną 
ustawia się przyrząd kontrolujący, zazwyczaj 
cylinder szklany o pojemności ok. 0,5 litr., zwa- 
ny uławiaczem piwa. 

Między zbiornikiem powietrza i pompą po- 
wietrzną musi być uławiacz oliwy (odotiwiacz) 
odpowiednio urządzony, umożliwiający w każ- 
dym czasie kontrolę, czy on działa sprawnie. 

W miejscu wyszynku musi być widoczny je- 
den manometr z wyraźną kresą na ilo atm, 
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aby zawsze kontrolować ciśnienie w przewo- 
zie, 

b) Przewód do piwa winien być wykonany 
z czystej cyny, jak podano wyżej, Wewnętrzna 
powierzchnia przewodu winna być gładka bez 
załamań i ostrych zśięć, o średnicy nie mniej- 
szej jak 10 mm, i przekroju okrągłym, jedno- 
stajnym na całej długości. 

Wszystkie kurki na przewodzie piwnym, a 
również kurek i rura odbiorcza, tkwiące w 
Ścianie beczki, jeżeli nie są wykonane z czystej 
cyny (jak wyżej), to winny być z mosiądzu, no- 
wego srebra, białego metalu, lub innych stepów, 
które przy zetknięciu z piwem nie udzielają mu 
żadnych szkodliwych dla zdrowia części. Jeżeli 
w przewodzie znajdują się części, wykonane z 
innych metali, nie odpowiadających temu warun- 
kowi, to przynajmniej powierzchnie, mające zet- 

nięcie z piwem, muszą być pokryte grubą, je- 
dnorodną warstwą czystej cyny. 

Koniec rury odbiorczej (tkwiącej w beczce) 
musi być odejmowany (odkręcany) w celu kon- 
trolowania czystości i czyszczenia rury. 

Kurki muszą być oznaczone znakami, wybi- 
tymi na korpusach, w celu ich rozróżnienia, 


$ 6. 
Urządzenie kontrolujące. 

W przewodzie piwnym, możliwie w środku 
między beczką i kurkiem końcowym, musi się 
znajdować, łatwo dostępne i proste w zastoso- 
waniu, urządzenie kontrolujące, uznane przez 
urząd policyjny za odpowiednie po temu, aby 
w każdym czasie można było zbadać niezawo- 
dnie wnętrze przewodu. Od urządzenia kontro- 
lującego można odstąpić tylko w tym wypadku, 
gdy przewód może być rozbierany na części, z 
których każdą można przejrzeć na światło, 
albo, w razie krzywizny, zbadać czystą szczot. 
ką, na giętkiem rdzeniu, którą po wprowadzeniu 

O rury zanurza się w czystą wodę, aby się 
Przekonać, czy nie ma na sobie brudu. 

Jako urządzenie kontrolujące służy zwykle 
kurek kontrolujący. Część powierzchni we- 
wnętrznej przewodu, którą można oglądać za 
Pomocą kurka, powinna mieć nie mniej jak 40 
mm. długości. Kurek powinien być tak urządzo- 
ny, żeby podczas badania policyjnego nie trze- 

a było przerywać dopływu piwa z beczki, po- 
winien posiadać łatwo czytelny napis: firmy do- 
stawcy i numer fabryczny. 

W razie prostych lub prawie prostych prze- 
wodów mogą być stosowane wstawki kontrolu- 
jące, składające się z rurki (nie krótszej nad 5 
E którą po wyjęciu można dokładnie przej- 
zeć, 


Urządzenia kontrolujące powinne być tak 
wykonane, aby mogły być zaplombowane poli- 
cyjnie; plomby mają być zdejmowane przez 
urzędnika kontrolującego, po uprzednim prze- 
konaniu się, czy są naruszone. Przy kurkach 
kontrolujących oplombowanie powinno zapew- 
niać ustawienie kurka w żądanem przez kontro- 
lującego położeniu i zupełną niedostępność 
rączki kurka. 

Przedsiębiorca winien zawiadomić pisemnie 
miejscowy urząd policyjny o każdym uszkodze- 
niu lub oderwaniu plomby w ciągu 24 godzin. 


$ 7. 
Przepisy specjalne. 

Do stosowania urządzeń, wytwarzających 
ciśnienie przy wyszynku mocnofermentujących 
gatunków piwa, należy brać pod uwagę osobne 
przepisy, uwzględniające urządzenia w celu 
uniknięcia wytwarzania się piany. 


$ 8. 


Ustawienie, utrzymanie i czy- 
szczenie. 


Miejsce ustawienia winno być tak obrane, 
aby goście mogli oglądać wyszynk piwa. 

Wszelkie urządzenia przy wyszynku piwa 
pod ciśnieniem należy utrzymywać stale w zu- 
pełnie czystym i odpowiadającym przepisom 
stanie. Ustawienie winno być tak wykonane 
aby ten stan można było łatwo kontrolować. 
Przewód do piwa należy czyścić wewnątrz w 
miarę potrzeby, najmniej jednak co czternaście 
dni gruntownie, 

Sposób czyszczenia pozostawia się przedsię- 
biorcy. 

Do płukania po oczyszczeniu musi być uży. 
wana woda bez zarzutu. 


§ 9. 
Dozór ibadanie urządzenia. 


Przedsiębiorca urządzenia do wyszynku pi- 
wa pod ciśnieniem, powinien zezwolić na obej- 
rzenie policyjne urządzenia podczas działania 
w każdym czasie, 

Wogóle wystarcza dwukrotne badanie poli- 
cyjne urządzenia w ciągu roku; polega ono na: 

1. zbadaniu ogólnego stanu czystości całego 

urządzenia i w szczególności wewnętrz- 
nego przewodu piwnego; kurka i rury od- 
bicrczej nie należy wyjmować z beczki 
bez osobliwego powodu, ponieważ przez 
to może ucierpieć zawartość beczki; 

2. stwierdzeniu, że zawór redukcyjny albo 

zbiornik kwasu węglowego lub powietrza 
działają prawnie podług przepisów; 


148 


3. stwierdzeniu, czy inne przepisy są zacho- 
wane, za wyjątkiem pierwotnego bada- 
nia zbiornika kwasu węglowego. 

Dla zbiorników kwasu węglowego wymaga 
się tylko jednorazowe badanie przed urucho- 
mieniem, przytem godło fabryczne z napisem 
firmy lub nazwiska dostawcy, rok budowy i naj- 
wyższego ciśnienia roboczego (nie wyżej jak 
11» atm., w wyjątkowych wypadkach do 2 atm.) 
należy tak ostyzlować, aby usunięcie go było 
niemożliwem bez naruszenia stempla. 

Badania dokonywa albo urzędnik policyjny, 
albo specjalny rzeczoznawca, który winien być 
zaopatrzony w odpowiednie upoważnienie. 

§ 10. 
Pozwolenie. 

Zaświadczenie o pozwoleniu miejscowej 
władzy policyjnej na uruchomienie nowego, lub 
na znaczną przeróbkę już znajdującego się w 
ruchu urządzenia ($ 2), razem z zaświadczeniem 
o pierwoinem jednorazowem badaniu zbiornika 
kwasu węgl., winne być wszyte do książki re- 
wizyjnej. 

Do książki tej wpisuje urzędnik policyjny lub 
rzeczoznawca wyniki badania zaraz po każdo- 
razowej rewizji, podając termin dla usunięcia 
zanotowanych uchybień, 

Książkę rewizyjną należy przechowywać i 
przedstawiać na każde zażądanie osoby kon- 
trolującej. 

§ 1L 


Rzeczoznawcy. 

Do pierwotnego jednorazowego badania 
zbiornika kwasu węglowego i wystawiania za- 
świadczeń ($ 10) wyznacza Kraj. Władza Pol. 
(Władza Wojewódzka) rzeczoznawców; urząd 
ten ustala również godło, jakiem mają się posłu- 
giwać rzeczoznawcy. 

$ 12. 
Opłaty i inne koszty. 

Właściciel urządzenia do wyszynku piwa 
pod ciśnieniem obowiązany jest zarządzić wszel- 
kie przygotowania i dać niezbędną pomoc przy 
pierwotnem badaniu zbiorników kwasu wegl., 
ponosi on również koszty badania podług dołą- 
czonej tabeli poborów, zatwierdzonej przez Min. 
H. i Prz, na podstawie prawa z dnia 8 lipca 
1905 (Zb. praw str. 317). 

$ 13. 
Wyjątki z 

Kr. Władza Pol. lub upełnomocnione przez 
nie miejscowe władze policyjne mają prawo ro- 
bić wyjątkowe odstępstwa od przepisów obo- 
wiązujących. Zezwolenia na takie odstępstwa 
winny być dołączone do książki rewizyjnej. 


$ 14. 
Kary. 

Przekroczenie przepisów obowiązujących 
będzie karane karą pieniężną do 30 marek lub 
odpowiednim aresztem w razie niewypłacalno- 
ści, o ile inne prawa karne nie wymagają wyż- 
szego wymiaru kary. 

§ 15, 

Wejście w moc prawną zarzą- 

dzenia. 

Zarządzenie wchodzi w moc prawną z dniem 
ogłoszenia, znosząc jednocześnie wszelkie 
wcześniejsze zarządzenia policyjne, regulujące 
te same sprawy. 

W urządzeniach do wyszynku piwa pod ciś- 
nieniem, czynnych przed wydaniem niniejszego 
zarządzenia, na podstawie dawniejszych zarzą- 
dzeń, o ile nie zachodzi znaczna zmiana urzą- 
dzenia, mogą być wymagane, na mocy ostatnie- 
go zarządzenia, tylko takie zmiany, których wy- 
maga widoczne niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia lub które mogą być dokonane stosun- 
kowo niewielkim nakładem. 

Zbiorniki kwasu węglowego, które dotych- 
czas nie były badane, winny być zbadane po raz 
pierwszy nie później jak w ciągu 6 miesięcy od 
ogłoszenia tego zarządzenia. 

O ile zbiornik nie posiada godła i jego do- 
stawca jest nieznany, to na nowem godle należy 
podać najwyższe ciśnienie robocze (nie wyższe 
od 114 atm.) i pozatem dla odznaczenia pewny 
dowolny numer. 

Załącznik 1. 
Opis 
urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem 
Niżej podpisany przedsiębiorca 
nazwisko . . . we. 
stanowisko a b. 
miejsce zamieszkania 
zamierza: 04. 0% Ustawić e... 7..2 urzą: 
dzenie do wyszynku piwa pod ciśnieniem na po- 
posiadłości . . „©. "am 2. WA, 
gminy (miasta). . . powiatu . Pe". 
przytem podaje...... następujące dane: 
Urządzenie działa za pomocą sprężonego po- 
wietrza — płynnego kwasu węglowego. 
Ciśnienie powietrza wytwarza się: pompą po- 


. 


wietrzną — bezpośrednio wodą z wodo- 
ciągu. 

Zbiornik powietrza ma . .... litrów pojemno- 
ści, wykonany z blachy miedzianej — że- 
laznej — i zaopatrzony w przepisany 
osprzęt. 


Zbiornik kwasu węglowego ma ..... litrów 
pojemności, zbudowany przez firmę: . .. 
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w roku..... 
szego ciśnienia roboczego ..... 
posiada godło i Nr. fabr.. . . .... 

Zbiornik kwasu węślowego był poddany pier- 
wotnemu badaniu przez ,. ....... 
Zaświadczenie o badaniu dołączono. Go. 
dło jest ostemplowane tak, że nie można 
$o usunąć bez naruszenia stempla, 

Zbiornik kw. węgl. posiada przepisany 
osprzęt. 

Manometr na 114 atm. ma wyraźną czerwoną 
kresę najwyższego ciśnienia. 

Zawór bezpieczeństwa ma przelot w świetle 

. mm., bezpośrednie obciążenie sprę- 


atm. 


żyną i otwiera się przy ciśnieniu. . . alm. 
niezawodnie, 

Zawór redukcyjny firmy , . . . . .. W...... 
posiada obok napisu lirmy bieżący Nr. fa- 
brycznyg wasze 


Manometr na 116 atm. ma wyraźną 
czerwoną kresę, 
Zawór bezpieczeństwa ma przelot w 
świetle mm., bezpośrednie obcią- 
żenie sprężyną i otwiera się niezawodnie 
przy ciśnieniu , . . . .. . atm. 
Szklany uławiacz piwa ma lit. pojem- 
ności i łączy się z przewodem powietrz 

nym — kwasowęylowym. 
Zawór zwrotny w przewodzie powietrznym — 
kwasowęglowym —- znajduje się . 


s.s., 


Przewód między kurkiem odbiorczym i uławia- 
czem piwa zrobiony z rury gumowej bez 
domieszki ołowiu, 
z rury, wykonanej z czystej cyny (nie wię- 
cej jak 1 część ołowiu na 100 części na 
wagę). 

Przewód do piwa składa się z rur wykonanych 
z czystej cyny, ma przekrój okrągły, je- 
dnostajny na całej długości, gładki, o śred- 
Micyśwewn.. 22. mm, Połączenia rur są 
spawane — ześrubowane — w ten spo- 
sób, że przekrój wewnętrzny pozostaje 
bez zmiany, a powierzchnia jest gładką. 

Dla zbadania czystości przewodu wewnętrzn. są 
umieszczone kurki kontrolujące (z napi- 
sem firmy) . 2 TE, 
i bież. Nr. fabr. 

Szkła kontrolujące . 
Wstawki kontrolujące 
Przewód może być z łatwością rozebraty 
nans mow części prostych i kolan 
o płynnem wygięciu. 
Przewód można przetknąć na całej dłu- 
gości szczotką kontrolującą na giętkiem 
rdzeniu. 


Chłodnik składa się z wężownicy, zwiniętej cylin- 
drycznie o Średn. wewn. cyl... .... 
— z cylindrów chłodzących, które mogą 
być rozebrane, oczyszczone i zbadane do- 
kładnie wewnątrz. 

Oprócz czynnych kurków odbiorczych znajduje 
się jeszcze kurków ponadliczbo- 
wych, które są używane na zmianę z po- 
przednimi, 

Beczka z piwem — beczki z piwem — znajduj. . 
się w piwnicy — naz parterze, wyszynk 
znajdujeżię „.(« a A a / 


W bliskości wyszynku piwa znajduje się na 
przewodzie powietrznym — kwasowęglo- 
wym — nie znajduje się — manometr. 

Miejsce wyszynku jest tak. obrane, że goście 
mają możność oglądać wyszynk piwa; 
znajduje się ono at PASE i 


Całkowite urządzenie odpowiada przepisom, 
obowiązującym dla eain R pod 
ciśnieniem z dn.. . 

Odstępstwa od powyższego WATA a mia- 
nowicie: s j 


są na mocy zezwolenia z dn. . . . . . ... ? 
TW PEET , dołączonego przy niniejszym, 
zatwierdzone. 
Załącznik 2. 
Książka rewizyjna 
urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem. 
Nazwa zakładu: 
Miejsce lenna, ulica, Nr. demi; 


Imię i nazwisko przedsiębiorcy (właściciela, 
dzierżawcy lub kierownika): ć 


D . O . , 


Rodzaj urządzenia (ciśnienie powietrzne, czy 
kwasem węglowym ze zbiornikiem, czy za- 
worem redukcyjnym, ilość kurków do nale- 
wania, Ea urządzeń day, i chło. 
GB z PRJEJ CHE Ad. 


Data pierwszego badania urzędowego: 


Zaświadczenie rewizyjne o stanie 
A, Urządzenia o sprężonem powietrzu. 
Zakład był czynny — nieczynny. 
1. Nazwisko obecnego przy rewizji przedsię- 
biorcy lub jego zastępcy: 5 9448: 


2; Przewód n powietrzny wi poczatku przy 
filtrze aż do ap kaka 


4 dłewód pad ciśnieniem (od Rijn spre- 
żającego do zbiornika) . da 


4, oniki ponien Nr. Poz 


5, Uławiacz piwa i zawór zwrotny . ; 
6. Kurek odbiorczy, oznaczony . . . . .... tura 
odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony . . 

nml Te czynne podczas rewizji . 


7. Kurek odbiorczy, oznaczony . ... .... rura 
odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony . . 
ER CEEE zapasowe . , A 


6. Przewód piwa podług wskazania przyrządu 
kontrolującego: 

9, Ogólny stan urządzenia i jego ustawienia: 

Wyżej wskazane uchybienia należy usunąć w 
terminie: LATA WA sąstP ONE 

-dnan mag , 49010), 


(podpis) 
Usunięcie uchybień stwierdzono dzisiaj 
"KRZ 9 1.4 "197. 
(podpis) 


Zaświadczenie rewizyjne o stanie 
B. Urządzenia o kwasie węślowym. 


Zakład był czynny — nieczynny, 
1. Nazwisko obecnego przy rewizji przedsię- 
biorcy lub jego a 3 mSGEPŁ w. 


23 RANE ie z asem węglowym . 


3: Zbiorńłk iz wedl Nr, z P:  — Zakat fe 
duke. Ni A 26L eT. 


4. Przyrząd do badania, czy zawór zwrotny 
działa (uławiacz piwa) i sam zawór zwrotny 

. Kurek odbiorczy, oznaczony . .. .... rura 
odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony . . . 
+ a 8 Bie ; czynne podczas rewizji . 


<n 
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6. Kurek odbiorczy, oznaczony . . . ...... rura 
odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony . . . 
zapasowe . A a 


7. Przewód piwa podług wskazania przyrządu 
kontrolującego: z. UW i 


8. Ogólny stan urządzenia í jego ustawienia: 
Wyżej wskazane uchybienia należy usunąć w 

terminie: oppor TAn EJ 
1 dniae a - m OTA 


(podpis) 
Usunięcie uchybień stwierdzono dzisiaj 
WA Lafee 066 ER OWO. TOT 
(podpis) 
343, 


Do Stowarzyszenia Dozoru Kotłów 
w miejscu. Ogrodowa 11. 

Niniejszem upoważniam Stowarzyszenie do 
wykonywania funkcji rzeczoznawcy dla pier- 
wszorazowych badań ciśnieniowych zbiorników 
do piwa, znajdujących się pod ciśnieniem i wy- 
dawania zaświadczeń w myśl $ 11 Rozporzą- 
dzenia polic. z dnia 1. 8. 1912 r. (do nr. 34 Dz. 
Urz. b. rej. pozn. z 1912 roku). 

Funkcje powyższe wykonywać będzie Sto- 
warzyszenie przez swych inżynierów, którzy le- 
gitymować się będą upoważnieniami, wydanemi 
przez Dyrektora Stowarzyszenia Dozoru Kotłów 
w Poznaniu. 

Poznań, dnia 27 czerwca 1927 r. 

L. dz. 3556/27 VI. Wojewoda Poznański. 
| 344, 

Pozwolenie nr. PZ, 10902, wydane w r. 1924 
firmie „Naitolej* Sp. z o, p. w Krotoszynie, ul. 
Kobylińska, na kursowanie motocyklu marki 
„Wanderer”, posiadającego siłę koni mecha- 
nicznych 0,75/1,4, nr. silnika 8977, nr. podwo- 
zia 225039, koloru czarnego, unieważniam, po- 
nieważ pozwolenie to zaginęło. 

Poznań, dnia 13 czerwca 1927 r. 

L. dz. 4052/27 VIII D. Wojewoda Poznański. 
345, 


Panu aptekarzowi Ludwikowi Milewskiemu 
z Poznania, udzielił Pan Wojewoda koncesji na 
prowadzenia apteki w Poznaniu przy Alejach 
Marcinkowskiego. 

Poznań, dnia 21 czerwca 1927 r. 
L, dz. 5326/27 VII. Urząd Wojewódzki, 


346. 

W dniu 22 stycznia br. Jan Turek, sołtys 
śromady Niezbodzicze, wracając z zebrania soł- 
tysów z Urzędu Gminnego w Jałówce, po dro- 
dze zagubił pieczęć sołtysowską: „Sołtys gro- 
mady Niezbodzicze”, 

Podając powyższe do wiadomości, polecam 
podległym mi wladzom i urzędom badać do- 
kładnie legalność dokumentów, zaopatrzonych 
podaną pieczęcią. 

Poznań, dnia 20 czerwca 1927 r. 

L. dz. 5509,27 II. Wojewoda Poznański. 
347. 

Na podstawie $ 35 Rozporządzenia Wyko- 
nawczego Ministra Spraw Wojskowych z dnia 
11 maja 1922 r. do ustawy o obowiązku odstę- 
powania zwierząt pociągowych i wozów na 
rzecz Państwa (Dziennik Ustaw Nr. 36/1922 r., 
poz. 310), podaję do wiadomości, że wydane zo- 
stały odpisy zagubionej karty ewidencyjnej, 
mianowicie egzemplarza nr, 1 karty ewid. nr. 
19004, na konia zdatnego, wystawionej 10. VI. 
1924 r. na nazwisko Ferdynanda Springa w So- 
kolnikach Kol., powiatu wrzesińskiego. 

Opis konia: 

Płeć: klacz. 

Wiek: 8 lat. 

Wzrost: 1,58 m. 

Maść i odmiany: c.-gniada z gwiazdką, 
tylna pęć biała. 

Poznań, 30 czerwca 1927 r. 

L. dz, 16232/27 I. Wojewoda Poznański. 
348, 

Na podstawie $ 35 Rozporządzenia Wyko- 
nawczego Ministra Spraw Wojskowych z dnia 
11 maja 1922 r. do ustawy o obowiązku odstę- 
powania zwierząt pociągowych i wozów na 
rzecz Państwa (Dziennik Ustaw Nr. 36/1922 r., 
poz. 310), podaję do wiadomości, że wydane zo- 
stały odpisy zagubionej karty ewidencyjnej, 
mianowicie egzemplarza nr. 1 karty ewid. nr. 
17416 na konia zdatnego, wystawionej 10. VI 
1924 r, na nazwisko Gottlieba Kanwischera w 
Sokolnikach Kolon., powiatu wrzesińskiego, 

Opis konia: 

Płeć: Klacz. 

Wiek: 5 lat. 

Wzrost 1,47 m. 

Maść i odmiany: Kara bez oznak. 

Poznań, dnia 30 czerwca 1927 r. 

L. dz, 16233/27 1L. Wojewoda Poznański, 
349, 

Skradziony patent domokrążny nr. 2825, wy- 
dany Józefowi Mężyńskiemu z Gniezna, ulica 
Mieczysława nr, 16, na handel prosiętami na 
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rok 1927, unieważnia się celem zapobieżenia 
nadużyciom, 
Poznań, dnia 27 czerwca 1927 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
Mravincsics, 
Licz. dz. U, 3518/27 S. A. 


350. 

Zgubiony patent domokrążny nr. 2316 na 
rok 1927, wydany Izraelowi Rosenbergowi w 
Łodzi, ulica Gubernatorska 38, do handlu to- 
warami łokciowemi, unieważnia się celein za- 
pobieżenia nadużyciom. 

Poznań, dnia 27 czerwca 1927 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
Mravincsics, 
Licz. dz. U. 1782/27 S. A. 


351. 

Zgubiony patent domokrążny nr, 1511, wy- 
dany Elkanowi Szczyckiemu z Wieruszowa na 
rok 1927 na handel cukierkami i towarami ko- 
lonjalnemi, unieważnia się celem zapobieżenia 
nadużyciom. 

Poznań, dnia 27 czerwca 1927 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
Mróavincsics. 
Licz. dz. U. 3516/27 S. A. 


352. 

Zgubiony patent domokrążny nr, 3126, wy- 
dany Jadwidze Krause w Bydgoszczy na rok 
1927 na handel owocem, rybami, grzybami, ma- 
słem, jajami, warzywem, serem, ptactwem i wę- 
dlinami, unieważnia się, celem zapobieżenia 
nadużyciom. 

Poznań, dnia 27 czerwca 1927 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
Mróvincsics, 
Licz. dz. U. 3537/27 S. A. 


353,, 
Konkurs, 

Niniejszem rozpisuję konkurs na posadę 
praktykanta lekarskiego (pomocnika lekarza 
powiatowego), przy Starostwie w Stanisławo- 
wie z poborami X st. sł. urzędników państwo- 
wych, 

Podania o nadanie powyższej posady, nale- 
życie udokumentowane (metryka urodzenia, do- 
wód obywatelstwa polskiego, dyplom lekarski, 
dowód uprawnienia do wykonywania praktyki 
lekarskiej, po myśli art. 2 ustawy z dnia 2. XIL 
1921 (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 762), dowód za- 
dośćuczynienia obowiązkowi służby woęskowej 
i curriculum vitae), wnosić należy do dnia 31-$o 
lipca br. do Wydziału Prezydjalnego Urzędu 
Wojewódzkiego w Stanisławowie. 
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Pierwszeństwo w otrzymaniu powyższej po- 
sady będą mieli kandydaci, mogący wykazać się 
dłuższą praktyką lekarską, 

Kandydaci, pozostający obecnie w służbie 
państwowej, winni podania wnosić w przepisa- 
nej drodze służbowej. 

Stanisławów, dnia 22 czerwca 1927 r. 


L. 5732]Pr.Ja. Województwo Stanisławowskie. 
Wydział Prezydjalny. 


354, 
Statut 
Spółki Niewolno-Huta Trzemeszeńska w Nie- 
*olnie, powiat mogileński. 
Nazwa Spółki. 
§ 1 

Nazwa Spółki brzmi: Spółka meljoracyjna 
Niewolno-Huta Trzemeszeńska, 

Siedzibą Spółki jest Niewolno. 

Cel Spółki. 
§ 2. 

Celem Spółki jest osuszenie gruntów wedłuy 
projektu z dnia 30 sierpnia 1922 r., sporządzo- 
nego przez technika kultury Adama Ulricha z 
Poznania oraz utrzymanie urządzeń do tego po- 
trzebnych, 

Projekt składa się z: 

1. Mapy poglądowej; 

2. planu sytuacyjnego (projektu); 

3. zeszytu, zawierającego objaśnienia, ko- 
sztorys itd, i profile podlużne rowów; 
zeszytu, spisu członków i wyciągów ka- 
tastralnych. 

Uwierzytelniony plan składa się u władzy 
nadzorczej Spółki. Przewodniczący Spółki ot1zy- 
muje uwierzytelniony odpis planu celem prze- 
chowania i uzupełnienia. 

Plany wykonania urządzeń spółkowych mają 
być złożone u władzy nadzorczej, w Urzędzie 
Budownictwa Meljorącyjnego i u przewodniczą- 
cego Spółki, 

Zmiany w projekcie. 
§ 3. 

Zarząd przedkłada szczegółowe plany przed 
rozpoczęciem robót władzy nadzorczej celem 
zbadania w Urzędzie Budownictwa Meljoracyj- 
nego i zatwierdzenia. 

Zarząd Spółki uchwalić może zmianę ogól- 
nego planu, o ileby podczas robót potrzebną się 
okazała i o ile zmiana ta nie narusza przewo- 
dniego celu Spółki. 

Uchwałę taką bada Urząd Budownictwa 
Meljoracyjnego, potwierdza zas władza nadzor- 
cza. Przed zatwierdzeniem wysłuchać należy 
członków, których zmiany dotyczą. 

e 


4, 


Późniejsze zmiany i uzupełnienia urządzeń 
w ramach zadań Spółki uchwalić może zgro- 
madzenie członków, wydział, Uchwałę bada 
Urz, Bud. Melj. a zatwierdza władza nadzorcza. 

Zmiany planu, naruszające pierwotne cele 
Spółki, przeprowadzić jedynie można, zniienia- 
jąc statut. 

Organa Spółki. 
5 4. 

Organami Spółki są; 

1. zgromadzenie członków, 

2. zarząd Społki, 

3. przewodniczący Spółki, 

4. komisja rewizyjna. 


Prawo głosowania członków. 


$ 5. 

Zgromadzenie członków 
opłaty składający członkowie. 

Każdemu składającemu opłaty członkowi 
przysługuje na zgromadzeniu co najmniej 1 głos. 
Ilość głosów zależną jest od wysokości opłat do 
kasy Spółki, a mianowicie na każdy choćby nie- 
pełny 1 ha obszaru spółkowego, należący do 
jednego członka, przypada 1 głos. Jeden czło- 
nek posiadać może conajwyżej °|, wszystkich 
głosów członków. 

Listę głosujących sporządza zarząd i wy- 
wiesza ją na czas 4 tygodni u przewodniczącego 
dla rozpatrzenia się członków. Termin wywie- 
szenia ogłasza się poprzednio w gminach, nale- 
żących całkowicie lub częściowo do Spółki, 
przyjętym tamże zwyczajem. Członkom zamie- 
szkałym poza obrębem Spółki, przesyła się od- 
dzielnie wyciąg z listy. 

Wnioski o sprostowanie listy głosujących 
zgłaszać można każdego czasu. 

Poszczególny członek zlecić może oddanie 
głosu swego innemu członkowi, upełnomocniw- 
szy go pisemnie. Nie może jednak jeden członek 
Spółki na zgromadzeniu zastępować więcej, niż 
jednego członka. Wspołwłaściciele jednego i te- 
go samego gruntu głosują wspólnie; nieobec- 
nych współwłaścicieli uważa się jako głosują- 
cych w myśl obecnych. Absolutna większość 
głosów rozstrzyga. 

Wykonują prawo głosu w imieniu: 

1. niezdolnych do załatwiania spraw swoich 

lub ograniczonych w załatwieniu spraw 


tworzą wszyscy 


swoich — ich prawni zastępcy; 
2. osób prawnych — ich ustawą wyznaczeni 
zastępcy. 
Zarząd. 
86 


Zarząd Spółki EN ZĘ 
a) przewodniczącego Spółki, 
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b) 2 ławników, z których jednego mianuje 
się zastępcą przewodniczącego. Ustana- 
wia się także 2 zastępczych ławników. 

Członkowie zarządu sprawują urząd hono- 
rowo, 

Tytułem odszkodowania za wydatki i zmu- 
dę czasu pobiera przewodniczący roczne od- 
szkodowanie; wysokość odszkodowania ustana- 
wia zgromadzenie członków. 

Zarząd jest przedstawicielem Spółki przed 
sądem i poza sądem z wyjątkiem w sprawach 
zastrzeganych przewodniczącemu, lub zgroma- 
dzeniu członków. Obrady zarządu protokółuje 
się, a uchwały zapisuje się w przeznaczonej do 
tego księdze. 

Członkom zarządu oraz ich zastępcom słu- 
ży odnośne poświadczenie władzy nadzorczej 
jako wykaz. 

Wybory. 
$ 7. 

Przewodniczącego oraz jego zastępcę i re- 
sztę członków zarządu oraz zastępczych ławni- 
ków obiera zgromadzenie członków na lat 5, 
Wybór przewodniczącego i zastępcy potwier- 
dza władza nadzorcza. 

Wybrać można każdego członka oraz upraw- 
nionego do głosowania zastępcę, posiadającego 
Prawa obywatelskie. Wybory członków zarzą- 

u oraz zastępczych ławników odbywają się w 
oddzielnych aktach wyborczych dla poszcze- 
gólnych urzędów. Poszczególni wyborcy 
oświadczają przewodniczącemu zgromadzenia 
członków ustnie i do protokółu, na kogo głos 
swój oddają. Absolutna większość głosów o wy- 
borze rozstrzyga; jeżeli w pierwszym akcie wy- 
borczym absolutnej większości nie osiągnięto, 
odbywają się wybory ściślejsze pomiędzy dwo- 
ma najwięcej głosów posiadającemi osobami. 
Przewodniczący rozstrzyga losem w razie rów- 
nej ilości głosów. 

Przewodniczącym obrać można także nie- 
członka Spółki. 

Wybór przez aklamację jest dozwolonym, 
jeżeli nikt nie protestuje. Występujący człon- 

owie pozostają w urzędzie aż do czasu wpro- 
wadzenia nowo wybranych. 

Protokuły obrad zgromadzenia członków 
wraz z uchwałami wpisuje się do osobnej księgi 
protokułów; każdy protokuł podpisuje przewo- 

niczący. 

Zatwierdzenie członków zarządu. 
§ 8. 

Władza nadzorcza zobowiązuje członków 
Zarządu podaniem ręki w miejsce przysięgi. 

Przed zatwierdzeniem w powyższy sposób 
członków zarządu są nieważne wszystkie ich 
Czynności sprawowane w imieniu Spółki. 


—————— ZY Z ÓW W Z EE 
EO Z Z A Z EE O 


Ważność uchwał zarządu. 


$ 9. 

Na posiedzeniach zarządu i wydziału prze- 
wodniczy przewodniczący Spółki, mający rów- 
ne prawo głosu, jak i reszta członków, a roz- 
strzygający w razie równości głosów. Uchwały 
są ważne, jeżeli zawezwano członków zarządu 
najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem, zawiada- 
miając ich o przedmiocie obrad, i — jeżeli ze- 
brało się włącznie przewodniczącego conaj- 
mniej *|, członków. Przybyć nie mogący zawia- 
domić powinien o tem niezwłocznie przewodni- 
czącego, aby tenże mógł pozwać zastępcę. 

Jeżeli dla braku przepisanej ilości członków 
uchwał powziąć nie było można, zwołuje się w 
lym samym przedmiocie powtórne posiedzenie, 
nie później jednak, niż w dwa tygodnie. Uchwa- 
ły powtórnego posiedzenia są ważne bez wzglę- 
du na ilość obecnych członków zarządu, na co 
przy powtórnem zapozwaniu zwrócić należy 
uwagę członkom. 


Obowiązki Spółki 
§ 10. 

Spółka powinna na swój koszt wykonać i w 
sprawności utrzymać wszelkie w planie przewi- 
dziane oraz później uchwalone wspólne urzą- 
dzenia. 
Funkcje zgromadzenia członków. 

$ 19. 

Zgromadzenie członków stanowi o: 

. wyborze członków zarządu i ich zastępców, 

. ustanowienie odszkodowania dla przewo- 
dniczącego, 

„. wyborze sędziów polubownych i ich za- 
stępców, 

. zmianie statutu według artykułu 176 ust. 
1i 2 ustawy wodnej, 

„ ustanowieniu budżetu oraz stwierdzeniu 
i przyjęciu rachunkowości i bilansu, 

. rozwiązaniu Spółki, 

. wyborze komisji rewizyjnej, 


JG (67) A w b e 


Zgromadzenie członków. 
§ 20. 

Pierwsze, celem ustanowienia zarządu, po- 
trzebne zgromadzenie członków zwołuje wła- 
dza nadzorcza. sporządzająca w tym celu tym- 
czasową listę głosujących według stosunku ob- 
szarów, wykazanych w rejestrze gruntowym 
Spółki, a zaokrąglonych do pełnej liczby hekta- 
rów. 

Następne zgromadzenie członków zwołuje 
zarząd w okolicznościach przewidzianych ni- 
niejszym statutem i artykułem 161 ustawy wo- 
dnej co najmniej jeden raz w roku. 


Zapozwanie członków na zgromadzenie 
ogłasza się, z podaniem przedmiotu obrad, co- 
najmniej 14 dni wprzód w gminach leżących 
całkowicie lub częściowo w obrębie Spółki i to 
w sposób tamże przyjęty. 

Uchwały zgromadzenia członków są ważne 
przy obecności niemniej niż połowy członków, 
którzy ponadto przedstawiać muszą właścicieli 
przynajmniej połowy obszaru gruntów, włączo- 
nych do Spółki. Jeżeli nie stawi się potrzebna 
ilość członków, zwołuje się powtórne zgroma- 
dzenie według postanowień $ 9 ust. statutu ni- 
niejszego. 

Funkcjezarządu i przewodniczą- 
cego Spółki. 
§ 21. 

Zadaniem przewodniczącego jest poza inne 
mi, ustawą oznaczonemi zadaniami: 

a) przewodniczenie na zgromadzeniu człon. 

ków, zebraniu zarządu, 

b) przygotowanie wniosków na zgromadze: 
nie członków i wykonywanie uchwał 
zgromadzenia członków i zarządu, o ile 
one są zgodne z przepisami niniejszego 
statutu i ustawy wodnej, 

c) spowodowanie wykonania urządzeń Spół- 
ki według zatwierdzonych planów i nad- 
zór nad wykonaniem, 

d) wydawanie w porozumieniu z zarządem 
rozporządzeń, mających na celu utrzyma- 
nie urządzeń w sprawności i wydawanie 
ew. przepisów wykonawczych, 

e) rozesłanie ustanowionych przez zarząd 
wykazów opłat i ściąganie tychże, prze- 
kazywanie wpłat do kasy i rewizja kasy 
conajmniej dwa razy do roku, 

f) opracowanie budżetu i bilansu rocznego 
i przedłożenie tegoż zarządowi i zśroma- 
dzeniu członków celem uchwalenia, 

$) nadzór nad urzędnikami Spółki i nad 
utrzymaniem urządzeń Spółkiw sprawności, 

h) załatwianie i podpisywanie koresponden- 
cji oraz umów Spółki z uwzględnieniem 
§ 12, ustęp 2, $ 23 i § 24 niniejszego statutu, 

i) zadokumentowanie uchwał zarządu i 
zgromadzenia członków, 

k) zawarcie umowy z technikiem spółko- 
wym i prowadzącym rachunkowość i ka- 
sę Spółki i innymi funkcjonarjuszami 
Spółki w porozumieniu z zarządem, 

Ogłoszenia. 


§ 26. 
Spółka umieszcza ogłoszenia w 
imieniu z podpisem przewodniczącego. 
Ogłoszenia, przeznaczone do publicznej wia- 
domości, umieszcza Spółka w Orędowniku po- 


swcjem 
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wiatu mogileńskieśo i według zwyczaju danej 
miejscowości, 
Niniejszy statut przyjęto na zgromadzeniu 
członków dnia 23 marca 1927 r. 
Kubski, przewodniczący, 
Podpisy członków zarządu: 


Alb. Koerth. Max Schroeder. 


Niniejszy statut Spółki, uchwalony i przyję- 
ty dnia 23 marca 1927 w miejsce unieważnione- 
go, poprzedniego statutu Spółki z dnia 29 maja 
1926 r., na zasadzie artykułu 222 ustawy wod- 
nej z 19. IX, 1922, zatwierdzam. 


Mogilno, dnia 15 czerwca 1927 r. 
Starosta: Słaby. 
355. 
Wyciąg z statutu 
Spółki Utrzymania Urządzeń Drenarskich 
w Ludomach, powiat Oborniki, 


Nazwa Spółki. 


81. 

Nazwa Spółki brzmi: Spółka Utrzymania 
Urządzeń Drenarskich w Ludomach. 

Siedzibą Spółki są Ludomy. 

Cel Spółki. 
$ 2. 

Celem Spółki jest utrzymanie urządzeń dre- 
narskich według projektu z dnia 13 grudnia 1912 
r, sporządzonego przez inżyniera mierniczego 
Fischera z Poznania oraz utrzymanie urządzeń 
do tego potrzebnych. 

Projekt składa się z: 

1. Mapy poglądowej, objaśnienia, koszto- 

rysu itd., zawartych w jednym zeszycie. 

2. Jednego planu sytuacyjnego (projektu). 

3, Jednej kopji planu. 

Uwierzytelniony plan składa się u władzy 
nadzorczej Spółki. Przewodniczacy Spółki 
otrzymuje uwierzytelniony odpis planu, celem 
przechowania i uzupełnienia, 

Plany wykonania urządzeń spółkowych, nia: 
ją być złożone u władzy nadzorczej, w Urzędzie 
Budownictwa Meljoracyjnego i u przewodniczą- 
cego Spółki. 


Funkcje zgromadzenia członków 
§ 19. 


Zgromadzenie członków stanowi o: 

1. wyborze członków zarządu i ich zastępców, 

2. ustanowieniu odszkodowania dla przewo- 
dniczącego (technika spółkowego) oraz 
prowadząceśo rachunkowość, 

3. wyborze sędziów polubownych i ich za- 
stępców, 

4. zmianie statutu według artykułu 176 ust. 
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5, ustanowieniu budżetu oraz stwierdzeniu 

i przyjęciu rachunkowości i bilansu, 

6. rozwiązaniu Spółki, 

wyborze komisji rewizyjnej. 

Zgromadzenie członków. 
8 20. 

Pierwsze, celem ustanowienia zarządu, po- 
trzebne zgromadzenie czlonków zwołuje wła- 
dza nadzorcza, sporządzająca w tym celu tym- 
czasową listę głosujących, wedlug stosunku ob- 
szarów, wykazanych w rejestrze gruntowym 
Spółki, a zaokraglonych do pełnej liczby hektarów. 

Następne zóromadzenie członków: zwołuje 
zarząd w okolicznościach przewidzianych ni- 
niejszym statutem i artykułem 161 ustawy wod. 
nej conaiminei jeden raz w roku. 

Zapozwanie członków na zgromadzenie 
ogłasza się z podaniem przedmiotu obrad conaj- 
mniej 14 dni wprzód w gminach leżących całko- 
wicie lub cześciowc w obrębie Spółki i to w 
sposób tamże przyięly. 

Uchwały zgromadzenia czionków są ważne 
przy obecności niemniej, niż połowy członków. 
którzy ponadto przedstawiać muszą właścicieli 
Przynajniriei połowy obszarów gruntów, włą- 
czonych do Spółki. Jeżeli nie slawi się potrze- 
bna ilość członków, zwołuie się powtórne zgro- 
mądzenie według postanewień § 3 ust. 2 statutu 
niniejszego. 


Funkcje zarządu i przewodniczą- 
cego Spółki 
Sar 
Zadaniem przewodniczącego jest poza inne- 
mi, ustawą oznaczonemi zadaniami: 

a) pizewoduiczenie ha zgromadzeniu człon- 
ków, zebraniu zarządu, 

b) przygotowanie wniosków na zgromadze- 
nie członków i wykonywanie uchwał 
zgromadzenia członków i zarządu, o ile 
one są zgodne z przepisami niniejszego 
statutu i ustawy wodnej, 

c) spowodowanie wykonania urządzeń Spół- 
ki według zatwierdzonych planów i nad- 
zór nad wykonaniem, 

d} wydawanie w porozumieniu z zarządem 
rozporządzeń, mających na celu utrzyma- 
nie urządzeń w sprawności i wydawanie 
ew. przepisów wykonawczych, 

e) rozesłanie ustanowionych przez zarząd 

wykazów opiat i ściąganie tychże, prze- 

Każywanie wpłat do kasy i rewizja kasy 

conajmniej dwa razy do roku, 

t) opracowanie budżetu i bilansu rocznego 

i przedfożenie tegoż zarządowi i zgroma- 

dzeniu członków celem uchwalenia, 


6) nadzór nad urzędnikami Spółki i nad 
utrzymaniem urządzeń Spółki w spraw- 
ności, 

h) załatwianie i podpisywanie koresponden- 
cji oraz umów Spółki z uwzględnieniem 
$ 12, ustęp 2, $ 23 i § 26 niniejszego statutu, 

i) zadokumentowanie uchwał zarządu i 
zgromadzenia członków, 

k) zawarcie umowy z technikiem spółko- 
wym i prowadzącym rachunkowość i ka- 
sę Spółki i innymi funkcjonarjuszami 
Spółki w porozumieniu z zarządent. 


Sądpolubowny. 
8 25, 

Wszystkie spory w sprawach Spółki oddać 
można za zgoda stron do sądu polubownego ce- 
lem rozstrzygnięcia, o ile prawo lub ustawa te- 
go nie wyklucza, 

Sąd polubowny składa się z przewodniczą- 
cego, naznaczoneśo przez władzę nadzorczą i 2 
ławników „Ławników wraz z zastępcami wy- 
biera się stosownie do przepisów § 7 ust. 2 sta- 
tutu o wyborze członków zarządu. Wybrać mo- 
żna każdego nieczłonlka, posiadającego w gmi- 
nie swej bierne prawa wyborcze do publicznych 
urzędów gminnych. 

W razie odrzucenia dla uzasadnionych po- 
wodów sedziego polubownego —- o czem decy- 
duje definitywnie władza nadzorcza, naznaczą 
ona w jego miejsce któregokolwiek z wybra- 
nych zastępców lub inną osobę, posiadającą 
prawo biernego wyboru. 

Orzeczenie sądu polubownego jest ostatecz- 
ne bez możności odwołania. 

Frotokuły obrad sądu polubownego oraz wy- 
roki są zapisywane w przeznaczonej do tego 
ksiedze, przechowywanej u przewodniczącego 
Spółki i podpisywane przez członków sądu. 

Oborniki, dnia 17 czerwca 1927 r. 

L. dz. 7897/27 1. W. Starosta: Chmielewski. 


356. 

Ze wzgledu na to, że protest, wniesiony 
przeciw zniesieniu scieżki. przecinającej grun- 
ty rolników Józefa Latuska, Józefa Pawlaka, 
Józefa Gersty i Leona Kowałka z Krażków, a 
zapowiedzianemu w Nr. 52 Dz. Urzęd. Wojew. 
Pozn. na rok 1926, poz. 695. został oddalony 
jako nieuzasadniony, a,skargi do Wydziału Po- 
wiatoweśo nikt nie zgłosił, stało się orzeczenie 
niżej podpisanej władzy policji drogowej z dnia 
13 grudnia 1926 r. prawomocne, 

Wobec tego znoszę niniejszem ścieżkę wy- 
żej wspomnianą, 

Kępno-północ, dnia 22 czerwca :927 r. , 
L, dz. 2164/27. Komisarz obwodowy: 
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357, 


P. Brukwicki, kierownik szkoły powszech- 
nej w Wąwelnie, przedłożył wniosek o udzie- 
lenie mu zezwolenia na zamknięcie drogi, łą- 
czącej katolicką szkolę powszechną w Wąwel- 
nie z drogą publiczną. 

powyższem podaję do publicznej wiado- 
mości w myśl $ 57 Ustawy z dnia 1. VIII. 1883 
z nadmienieniem, że ewentualne sprzeciwy 
wnosić należy do Komisarjatu Obwodowego w 
Mroczy w przeciągu 4 tygodni od dnia opubli- 
kowania niniejszego. 

O ile uzasadnione sprzeciwy nie wpłyną, na- 
słąpi zadośćuczynienie prośbie petenta. 4 

Mrocza, dnia 4 lipca 1927 r. = 
L. dz. 3827/27. Komisarz Obwodowy. 


Dział nieurzędowy. 
358, 
Ogłoszenie. 

Niniejszeim podaje się do publicznej wiado- 
mości, że niżej podpisany Bank bęc:ie z za- 
strzeżeniem ostatecznego późniejszego rozlicze- 
nia, wypłacać, począwszy od dnia 1 lipca 1927, 
przez Główną Kasę Krajową w Poznaniu, Aleje 
Marcinkowskiego 29, odsetki za I. półrocze 1927 
cd ostemplowanych obligacyj krajowych, wyda- 
nych na cele Krajowego Banku Pożyczkowego 
(Provinzialanleihescheine der Provinz Posen 
lür Zwecke des Provinzial-Hiilfskassenfonds). 

Odsetki wypłacać się będzie od obligacyj 
krajowych, uznanych przy rejestracji za włas- 
ność polską oraz od obligacyj krajowych, uzna- 
nych za własność obywateli obcych, za wyjąt- 
kiem obywateli austrjackich, niemieckich, wę- 
gierskich i rosyjskich. 

Wypłacać się mające odsetki za 19 roku wy- 
noszą od nom. 100 marek: 

% obligacyj 30 groszy 
316% obligacyj 35 groszy 
4% obligacyj 40 groszy 
z których potrąci się podatek państwowy. 

Od wypłaty odsetek wyklucza się obligacje 
krajowe emisji IL, wydane na mocy przywileju 
z dn. 19 stycznia 1911r, i oznaczone numerami: 
Lit A, nr, 6669/7468 Lit. B. nr. 13741/15340 

„ C. „ 1578117380 „ D. „ 18421/20020 
„n E. „ 17501/19100 „ F. . 6901/7700. 

Odsetki będą wypłacane za przedłożeniem 
obligacyj i dołączeniem spisu ich numerów w 
dwóch egzemplarzach. Obligacje po zaopatrze- 
niu w stempel, stwierdzający wypłatę odsetek, 
zwróci się okazicielowi dla ich późniejszej za- 
miany na nowe obligacje z nowemi talonami i 
kuponami, 


L. dz. 112/27. 


W interesie sprawności i szybkości wypłaty, 
uprasza się Banki i posiadaczy większej ilości 
obligacyj krajowych, aby na 8 dni naprzód 
uwiadomili Główną Kasę Krajową o terminie 
przedłożenia obligacyj do ostempiowania i wy- 
płaty odsetek, 

Poznań, dnia 24 czerwca 1927 r. 


Dyrekcja Krajowego Banku Pożyczkowego 
Dr. Hubert, Begale. 


359, 
Zapowiedź. 

Podaje się do wiadomości, iż: 

1. mistrz malarski, Georg Augustyn Erd- 
mann, wolnego stanu, zamieszkały w Berlinie- 
Mahlsdorf (Niemcy), syn rolnika Augustyna 
Erdmanna i tegoż małżonki Alwiny z domu Mö- 
ge, mieszkających w Berlinie-Mahlsdorf, Kópe- 
nickerstr, 29, 

2. panna Ilse Elżbieta Rosenau, bez zawo- 
du, zamieszkała w Popielnie, powiat chodzieski, 
córka zmarłeg ~ rolnika Gustawa Rosenau'a, a 
osiatnio zamięszkałego w Popielnie, powiat 
chodzieski, i tegoż małżonki Berty z domu Ro- 
senau, zamieszkałej w Popielnie, powiat cho- 
dzieski. 

Sprzeciwy należy wnieść do tutejszego 
Urzędu Stanu Cywilnego w przeciągu 14 dni od 
dnia ogłoszenia powyższego. 

Budzyń, dnia 4 lipca 1927 r. 

Urząd Stanu Cywilnego. 


Ogłoszenia. 
360. 
Ustanowione dekretem Pana Wojewody, 
L. dz. 15036/27 J., wybory uzupełniające do 
Zgromadzenia Reprezentantów naszej Gminy, 
a mianowicie 8 członków i 5 zastępców, na 10 
lipca br., odbędą się dopiero w niedzielę, dnia 
31 lipca 1927 w godzinach od 10—14 i od 16— 
18 w sali Reprezentacyjnej, ul. Stawna 10. 
Reklamacje przeciw prawidłowości listy wy- 
borczej, wystawionej w biurze naszej Gminy 
aż do terminu wyborów, można wnieść w cza- 
sie aż do 21 lipca 1927 r. 
Poznań, dnia 6 lipca 1927 r. 
Zarząd Izrael. Gminy wyznaniowej. 


361. 

Zaginęła legitymacja służbowa na nazwisko 
Fritza Bulmahna, nauczyciela w Żelgniewie, 
pow. chodzieski. 

362, 

Zaginęła legitymacja służbowa Nr. 178 na- 

uczycielki Heleny Serwackiej z Poznania. 


|| | RE ask O E N E ME w. M. 2NR. Ma. o... 
Tłoczono w Drukarni Państwowej w Poznaniu, ulica Składowa 3. 


